Peveragno, Gennaio 1998 


Preg. Sig. 
CROCE ROSSA ITALIANA 


DELEGAZIONE DI PEVERAGNO 
CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO 
Piazza S. Maria, 9 AVENA PIE[ NGELA 
Telefono (0171) 33.95.55 
Fax (0171) 38.31.82 


Ai Volontari del Soccorso ed ai Sostenitori della CRI 


Il 1997 appena trascorso, oltre al continuo incremento dei servizi effettuati, ha visto finalmente 
concretizzarsi il progetto della nuova Sede, ormai in avanzata realizzazione come di seguito illustrato. 
Costruzione nuova Sede 

L'area proposta dal Comune, ubicata in Via Angelo Campana alle spalle della Casa di Riposo 
Don Peirone, sulla quale i progettisti Geom. Dario Cometto e Donato Pellegrino avevano esaminato la 
fattibilità della nuova costruzione veniva ufficialmente concessa, assegnando alla C.R.I. il diritto di 
superficie, con atto notarile del 10.07.97. 

Nel frattempo a tempo di record il progetto veniva formalizzato, Vici ala Commissione 
edilizia ed approvato l' 08.05.97: con atto notarile del 29.04.97 si costituiva il Comitato promotore, 
formato da rappresentanti della Croce Rossa, del Comune, da un segretario e dal revisore dei conti, 
con il compito di reperire i fondi e realizzare la nuova Sede. 

Il 09.08.97 venivano appaltati i lavori del primo lotto (struttura in cemento armato e tetto), lavori 
iniziati il successivo primo settembre e ai primi di novembre, nel pieno rispetto dei tempi previsti, è 
stata portata a termine la copertura del tetto (come potete vedere dalla fotografia) 
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E' attualmente in corso la costruzione dei muri perimetrali ed interni, mentre sono in fase di 
progettazione gli impianti termici ed elettrici, per i quali ditte ed artigiani hanno offerto gratuitamente 
materiale e mano d'opera. 

Le opere da realizzare sono però ancora molte: gli intonaci esterni ed interni, i pavimenti, le 
scale, la posa dei serramenti, il cancello e l'arredamento. 


AI 30 Novembre la sottoscrizione ha raggiunto la somma di 152.035.000 Lire, mentre i lavori 
eseguiti ed in corso di realizzazione ammontano a 156.688.286 Lire, con un disavanzo passivo di 
4.653.286 Lire che ci auguriamo possa essere coperto al più presto da nuovi sottoscrizioni. 

Speriamo con l'aiuto di tutti, ed in particolare delle Amministrazioni Comunali di Beinette, 
Boves e Chiusa Pesio, di poter completare i lavori, almeno quelli che consentiranno la piena 
funzionalità della Sede, entro il corrente anno. 

Un ringraziamento caloroso va all'Amministrazione Comunale di Peveragno, ai membri del 
Comitato, alla Cassa di Risparmio di Cuneo ed a tutti i sottoscrittori che con il loro interessamento, il 
loro lavoro e la loro disponibilità hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.’ 

Attività di primo soccorso e trasporto infermi 

Nel 1997 abbiamo effettuato 3075 interventi (2254 nel 1996) e percorso con i nostri automezzi 
104.046 Km (81.566 nel 1996), con un incremento di 821 interventi e di 22.480 Km. 

Un impegno veramente notevole con una media giornaliera di 8,5 interventi. 

Il servizio prestato dai Volontari e dagli Obiettori ha raggiunto un totale di 30.390 ore (29.159 
nel 1996). 
14° Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso 

ll 25.11.97 è iniziato con 20 iscritti il 14° Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso: il termine 
del Corso (25 lezioni serali teorico pratiche), con esame finale, è previsto per il 07.03.98; 
immediatamente dopo inizieranno i tre mesi di tirocinio al termine dei quali gli Aspiranti saranno 
Volontari del Soccorso a tutti gli effetti. 

Servizio unificato di emergenza Sanitaria " PIEMONTE 118" 

Nel mese di Maggio è stato attivato sul territorio della nostra Unità Sanitaria il servizio unificato 
di emergenza sanitaria "PIEMONTE 118", con la disponibilità delle nuove ambulanze di soccorso 
avanzato con medico e infermiere a bordo, oltre al normale equipaggio, che integrano, a secondo della 
gravità degli interventi, le normali ambulanze oggi in servizio.. 

ll numero verde telefonico di chiamata è il 167.217.118. 

Parco automezzi 
Attualmente il parco automezzi è composto da 3 ambulanze FIAT Ducato 2000, di cui due entrate in 
servizo a fine 1996, e di una autovettura FIAT Tipo. 

Sono tutti mezzi di recente immatricolazione, in ottime condizioni e corredati di tutte le più 
moderne attrezzature di pronto soccorso. 

Personale di servizio 

| Volontari in servizio nel 1997 sono stati 121 (84 uomini e 37 donne), mentre quattro sono gli 
Obiettori di Coscienza che hanno prestato la loro opera nello stesso periodo. 

Sostenitori 

Nel 1997 hanno raggiunto il numero di 916 di cui 175 a Beinette, 51 a Boves, 158 a Chiusa 
Pesio, 502 a Peveragno, 12 a Cuneo e 18 in altri Comuni. 

E' questo un tangibile riconoscimento alla nostra attività ed un aiuto concreto, particolarmente 
importante nella fase dei lavori per la nuova Sede. 

Ci auguriamo che gli attuali Sostenitori confermino la loro adesione per il 1998 e che numerosi 
altri si aggiungano per dare il loro contributo. 

Manifestazioni 

La manifestazione agricola organizzata nella sua seconda edizione il 27 Luglio presso la 
cascina "La Deserta" di Beinette è stata finalizzata alla raccolta di fondi a favore della C.R.I., per la 
costruzione della nuova Sede. 

Il 4 Ottobre, con lo stesso scopo è stato allestito uno spettacolo teatrale a Peveragno presso la 
palestra delle Scuole Medie, ha recitato la compagnia "Amici del Teatro" di Beinette con una discreta 
partecipazone di pubblico. 
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Ringraziando i Volontari, gli Obiettori, i Sostenitori e quanti ci hanno dato una mano auguriamo 
a tutti un felice 1998. 
Il Consiglio Direttivo del Corpo V.d.S. 


